Prinzip-Schaltbild mil Sfrom- und Spannungswerten des TE.EFUNKEN 


Wechselstrom-Supers 


Andante 8 


UKW Elngong*- und MiiehleilUdcbtn 

lJ ECCiJ Die Einstellung der Trimmer A (C 106) • B (C 107) 

C (C 113) soil nlcht verandert werden, da sons! die SiSr- 
strahiungsIreiheH und Slabllital sowle die Elchgentuiigkelt 
des Gerties filehh mehr gewdhrlelstet slnd. 
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Wellenberefche 

UKW 

87,5 - 100 MHz 

KW 

18,2 -5,95 MHz = 16,5 - 50,5 m 

MW 

1620 - 515 kHz 

LW 

345 - 145 kHz 


2F: AM = 460 kHz; FM = 10,7 MH. 


DrauMebt «ni* den 
DrudriaitomchaUw (SI), 

Der Tastensatx 1st In Ruhestellung 
gezelcbnet. Belm Dcucken der eln- 
zelnen Beretchstasten b*w«gt sick der 
dazugeharlge Konlaktsireifen In Pfeil- 
rlchtung, Ledfglieh der 2. mit der U- 
Toite verbundene, nlcht bezeichnete 
Kontaklstreifen bewegt sich beim 
Drucken der U-Taste entgegen der 
Pfellrlchtung. 
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AnschluBplaMen des UKW 
Elngangs- und Mischteilkastchens 
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56: Klangwabler 5 5: Klangw&hler 
Mr Tlefen 

Taste nleht gedruekl: b - c und e - d \ 

Tost* gedrltcki; b - a und « - 1 / 


Far be IRing 2. Ring Wing 
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Lelskmgsautnohme; mo«. 55 Watt 



Pico 9 

Rohren ©@<§)©(D(D 
Rohrenfassung von unten gesehen 



Farbkennzeichnung der Widerstande 


(Anderung t^er Schaltung vorbehallen) 




















